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Eleições 2008 - POR MUNICÍPIO E ZONA/SEÇÃO 


Imprimir § 


Informe o cargo e, em seguida, um município ou uma zona. 

Para visualizar o resultado por seção, informe também a seção. 
Cargo: 


® 

O 


Município: 

Zona/Seção: 


Vereador 


ARARIPINA 


/ 




Pesquisar 


Eleições 2008 - 1 0 turno - Resultado da Votação para Vereador em ARARIPINA 


N° 

Candidato 

Partido / Coligação 

Votos 

Situação 

11111 

Maria Augusta 

Maria Augusta Lima Modesto 

PP / MUDANDO ARARIPINA 

2.619 

Eleito 

33333 

Leonardo Batista 

Leonardo de Farias Batista 

PMN / RENOVAR É PRECISO 

2.433 

Eleito 

12345 

Evilásio 

Evilásio Mateus da Silva Cardoso 

PDT / RENOVAR É PRECISO 

1.930 

Eleito 

14444 

Boba Sampaio 

Wilson Xavier Sampaio Filho 

PTB / MUDANDO ARARIPINA 

1.813 

Média 

17444 

Luciano Capitão 

Luciano Wenner Rodrigues Lima 

PSL / UNIÃO POR TODOS 

1.611 

Eleito 

14111 

Aurismar 

Aurismar Pinho Comes 

PTB / MUDANDO ARARIPINA 

1.608 

Suplente 

13000 

Carlos Facilar 

Carlos Pracheles Freire Campos 

PT / RENOVAR É PRECISO 

1.515 

Média 

22222 

Francisco Edivaldo 

Francisco Edivaldo Alves Pereira 

PR / UNIÃO DE TODOS 

1.469 

Eleito 

20888 

João Dias 

João Dias 

PSC / ALTERNATIVA 

1.429 

Eleito 

45600 

Zé Bolacha 

Jose Reginaldo Muniz de Souza 

PSDB / UNIÃO DE TODOS 

1.284 

Eleito 

43000 

Severino Lacerda 

Severino Lacerda de Araújo 

PV / ALTERNATIVA 

1.188 

Média 

45555 

Tico de Roberto 

Francisco Roberto de Moura 

PSDB / UNIÃO DE TODOS 

1.139 

Suplente 

19999 

Dr Agamenon Braz 

Agamenon Braz da Penha 

PTN / UNIÃO POR TODOS 

1.134 

Suplente 

40222 

Didô 

Claudemiro Nobre Feitoza 

PSB / RENOVAR É PRECISO 

1.051 

Suplente 

45666 

Moisés Filho 

Moisés Neri de Oliveira Filho 

PSDB / UNIÃO DE TODOS 

991 

Suplente 

43789 

Zé Batista 

Jose de Souza Batista 

PV / ALTERNATIVA 

979 

Suplente 

17555 

Fabinho Lopes 

Fabio Regis Lopes Feitosa 

PSL / UNIÃO POR TODOS 

928 

Suplente 

22333 

Paulo de Zé de Senhor 

Paulo Gonçalves Arraes 

PR / UNIÃO DE TODOS 

920 

Suplente 

43123 

Humberto Filho 

Humberto de Oliveira Carvalho Filho 

PV / ALTERNATIVA 

888 

Suplente 

43444 

Danda Simeão 

Flavio Emane Modesto Simeão 

PV / ALTERNATIVA 

881 

Suplente 

12222 

Genival da Silva 

Genivaldo da Silva 

PDT / RENOVAR É PRECISO 

813 

Suplente 


1 of 3 


19/12/2019 23:48 

















Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco 


https://apps.tre-pe.jus.br/eleicoes2008/votacao.do 


45444 

Mazinho de Zeca 

Josimar Alves Bezerra 

PSDB / UNIÃO DE TODOS 

765 

Suplente 

45222 

Divona 

Claudivan Carlos Oliveira 

PSDB / UNIÃO DE TODOS 

680 

Suplente 

33555 

João Doutor 

João de Lima Araújo 

PMN / RENOVAR É PRECISO 

652 

Suplente 

17700 

Robinho 

Robson Batista Araújo Silva 

PSL / UNIÃO POR TODOS 

614 

Suplente 

22555 

Antonio Barros 

Antonio Barros da Silva 

PR / UNIÃO DE TODOS 

506 

Suplente 

43222 

Tico Jacó 

Francisco Tadeu de Oliveira 

PV / ALTERNATIVA 

456 

Suplente 

17456 

Maria Francisca 

Maria Francisca Alves Sousa 

PSL / UNIÃO POR TODOS 

451 

Suplente 

13333 

Idelfonso 

Francisco Idelfonso de Lima Silva 

PT / RENOVAR É PRECISO 

376 

Suplente 

45777 

Mundinho Coelho 

Raimundo Coelho 

PSDB / UNIÃO DE TODOS 

370 

Suplente 

40000 

Manoel Gomes 

Manoel Gomes Dos Santos 

PSB / RENOVAR É PRECISO 

330 

Suplente 

45333 

Enilda 

Enilda Maria Araújo de Alencar 

PSDB / UNIÃO DE TODOS 

329 

Suplente 

45111 

Antonio de Serrania 

Antonio Cláudio da Silva 

PSDB / UNIÃO DE TODOS 

280 

Suplente 

14777 

Elisvaldo da Rancharia 

Elisvaldo Rodrigues de Souza 

PTB / MUDANDO ARARIPINA 

252 

Suplente 

12333 

Elidio de Santana 

Elidio Pereira Gomes 

PDT / RENOVAR É PRECISO 

243 

Suplente 

31000 

Edvan 

Edvan Silva Ângelo 

PHS / ALTERNATIVA 

212 

Suplente 

13200 

Tadeu Campos 

Tadeu Campos Araújo 

PT / RENOVAR É PRECISO 

207 

Suplente 

31444 

Sebastião Dias 

Sebastião Dias de Souza Filho 

PHS / ALTERNATIVA 

195 

Suplente 

33666 

Naga 

Marcondes Dino da Silva 

PMN / RENOVAR É PRECISO 

172 

Suplente 

13444 

Geraldo Rodrigues 

Geraldo Rodrigues Dos Santos 

PT / RENOVAR É PRECISO 

158 

Suplente 

14666 

Ranilson 

Ranilson de Oliveira 

PTB / MUDANDO ARARIPINA 

154 

Suplente 

33222 

Raimundo Lopes 

Raimundo Lopes da Silva 

PMN / RENOVAR É PRECISO 

143 

Suplente 

50123 

Ernandes Roithima 

Raimundo Ernandes Evangelista da Silva 

PSOL / MUDANDO ARARIPINA 

133 

Suplente 

22000 

Luciene Roldão 

Maria Luciene Carvalho Pereira 

PR / UNIÃO DE TODOS 

130 

Suplente 

22122 

Itinho 

José Wilton Rodrigues 

PR / UNIÃO DE TODOS 

122 

Suplente 

43555 

Jaime 

Jaime Lopes da Silva 

PV / ALTERNATIVA 

114 

Suplente 

12111 

Braguinha 

Francisco Braz Lopes 

PDT / RENOVAR É PRECISO 

110 

Suplente 

43333 

Josselio da Ambulância 

José Josselio Ramalho de Oliveira 

PV / ALTERNATIVA 

78 

Suplente 

14999 

George 

George Luiz Antonio do Nascimento 

PTB / MUDANDO ARARIPINA 

73 

Suplente 

22888 

Merinha do Ceru 

Rose Mary Trajano de Souza 

PR / UNIÃO DE TODOS 

67 

Suplente 

31333 

Bras Batista 

Bros Batista Rodrigues 

PHS / ALTERNATIVA 

65 

Suplente 
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43456 

Portnalli 

José Portnalli Evangelista Alencar 

PV / ALTERNATIVA 

51 

Suplente 

43999 

Fredson Paiva 

Fredson de Paiva 

PV / ALTERNATIVA 

38 

Suplente 

17777 

Professor Berto 

José Idelberto de Matos Alencar 

PSL / UNIÃO POR TODOS 

15 

Suplente 

14555 

Bragante 

Jose Aparecido Bragante 

PTB / MUDANDO ARARIPINA 

8 

Suplente 

31111 

Galego de Mariinha 

Valdemir Lopes de Souza 

PHS / ALTERNATIVA 

1 

Suplente 


Votos Apurados: 

42.572 

Votos Brancos: 

608 

Votos Nulos: 

1.401 

Votos Válidos: 

40.563 

Abstenção: 

8.829 


(82% de 51.401 eleitores aptos) 
(1% de 42.572 votos apurados) 
(3% de 42.572 votos apurados) 
(95% de 42.572 votos apurados) 
(17% de 51.401 eleitores aptos) 
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